



MA 〇アドレス 7 ベル 



傲記) 

1。動作環境 


本体固定用ネジ穴 （0 4) 19イン f ラック固定用ネジ穴 



取 # 金真 （ 19 イソ f7'y クマウント用）（同梱 ) 


温度 crc ~4 [rc Ui ) 

湿度 20~80% RH ( g 霪なきこと） 

2。 適合®制 

(電磁放 M ) VCC I C I q s sA 

3。 電源仕福 

電源電露： 100 V , 50/60 K：i 

4。 ケース材料 SECC 

5 。 色彩 本体：グリーソ 01 

銘板つベル：グリ ー ソ0 2 

)110 〜 40 _C 適度20〜 80 %RH C 結 I なきこと） 

ファソを低速に設定し' かつ装置全体の給電電力を1 24 W 以下で'ご使用. 


いただく場合は〇〜 5 0 C 対 )& 

壁丽固定用ネジ穴 




壁1付用金具 
(別売： PN 7 10 5 3) 























